118 Sattelüberbezüge saddle cover 


Gel-Luxus-Sattelbezug 


für MTB-/Trekking-Rad, mit O-Zonen-Komfort 
(deep groove), Elasthan mit Gelpolsterung, 
Größe: ca. 290 x 215 mm, 

Gelpolster: ca. 220 q, 

Gesamtgewicht: ca. 320 9 


#11172401 VE = 20 Stück 


Gel-Luxus-Sattelbezug 


für Cruiser und Heimtrainer, mit O-Zonen-Komfort 
(deep groove), Elasthan mit Gelpolsterung, 
Größe: ca. 290 x 215 mm, 

Gelpolster: ca. 220 q, 

Gesamtgewicht: ca. 320 9 


#11172501 VE = 20 Stück 


Gelsatteldecke für Trekking 


mit deep groove, Elasthan mit Gelpolsterung, 
seitliche Einlässe zur Belüftung, 

Größe: 290 x 200 mm, 

Gewicht: 320 g 


#11172601 VE = 20 Stück 


Gelsatteldecke für Trekking 


mit deep groove, Elasthan mit Gelpolsterung, 
seitliche Einlässe zur Belüftung, 

Größe: 270 x 250 mm, 

Gewicht: 360 q 


#11172701 VE = 20 Stück 


Gel-Luxus-Sattelbezug 


für Touren-/City-Rad, mit O-Zonen-Komfort (deep groove), 


Elasthan mit Gelpolsterung, 
Größe: ca. 270 x 260 mm, 
Obermaterial: ca. 120 q, 
Gelpolster: ca. 240 q, 
Gesamtgewicht: ca. 360 9 


#11172301 VE = 20 Stück 


Gel luxury saddle cover 


for touring / city bikes, with O-zone (deep comfort 
groove), elastane with gel padding, 

Dimensions: approx. 270 x 260 mm, 

Outer material: approx. 120 g, 

Gel padding: approx. 240 g, 

Total weight: approx. 360 q 


#111 72301 Unit = 20 pieces 


Gel luxury saddle cover 

for MTB /trekking bikes, with O-zone comfort (deep 
groove), elastane with gel padding, 

Dimensions: approx. 290 x 215 mm, 

Gel padding: approx. 220 q, 


Total weight: approx. 320 g 


# 111 724 01 Unit = 20 pieces 


Gel luxury saddle cover 


for cruisers and exercise bikes, with O-zone comfort (deep 


groove), elastane with gel padding, 
Dimensions: approx. 290 x 215 mm, 
Gel padding: approx. 220 g, 
Total weight: approx. 320 g 


# 111 725 01 Unit = 20 pieces 


Gel saddle cover for trekking 


with deep groove, elastane with gel padding, side 
ventilation inlets, 

Dimensions: 290 x 200 mm, 

Weight: 320 9 


# 111 726 01 Unit = 20 pieces 


Gel saddle cover for trekking 


with deep groove, elastane with gel padding, side 
ventilation inlets, 

Dimensions: 270 x 250 mm, 

Weight: 360 9 


# 111 727 01 Unit = 20 pieces 
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